PART III 
Stores Purchase 


Department of Homoeopathy 
SHORT TENDER NOTICE 

IEC 17 ( 15 1111IT IS ALാപിക്കും 
No. 214 9 [4 ]| A2 2008 GHNICHI . 15th . Voterbitr 2008. 

t:1 2 1 2 3 Lla 14 15 - Ittira I L 11 ) LIFE 3 2 1 1 1 1 
Sealed competitive tendens are invited for the Tal " rഫി ഡി 2 1 2 1921 1 1 1 1 പാണfi 5 വി 10, 11 
supply of Lab /Physiotherapy Equipments for the 

fi പാസ് 1 I 111 1 3 . 

" Lഥാപനി മ = നിന്ന 1, 1 
use of Government Homoeo Medical College സീല വച്ച് മൽസa T13. വാ 13 . ദർഘാഞ്ചുകൾ 
Hospital , Calicut- 10 . The list of equipments shall പH THിച്ച് 2 , 11 , 1 11 1 1 1 1 14tT A Lth TI 
be obtained along with the tender form . 

! EE E 1 TL 14 15 

TE TIT: 1Eാ 
The tenders should be superscribed 

- ലക്കി4: 

31മാണ്. 
# Tender for the supply of Lab , Physiotherapy 
Equipments " and addressed to the Superintendent, 

- 3 ഘാസ ക സ ർപ്പിക്കുന്ന ക്വീന പത്ത 
Government Homoeopathic Medical College 

F * ലാബ്" ഫിസിയോത17: 31 ഉപകരണം 111 12 ണ 
Hospital, Karaparamba , Calicut- 10 . The last 

ചെയ്യുന്നതിനുളള ദർഘാസ 33 14 ന് 4ഖപ്പെടുത്ത 
date for receipt of tender is at 11 . 30 a . m . on 

E: തും സുപണ്ട്, ഗവൺമെൻ ഹോമിയോപ്പതി ക 
22 - 1 - 2009. Late tenders will not be considered 

മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി, കാപറമ്പ , 
tip14 . 5 = 1 [] ram 2 - 11 ലhirunan ( 1 = 1 = il = 

1 1 311 മണി 21 നായി ലഭിച്ചിരി ക്കുന്നു , 
The tenders will be opened at 12 Noon on the . 

- Lith കി മികന്ന3 

in thം നാ : 1, പാവ 
same day in the presence of such of the tenderers or ശാലു പരി ഗ ണിക്കുന്നതല്ല , ലഭിച്ച ദർഘാസം( അന്ന 
their authorized representatives who may be present വീr . T13 ( 15 മിനിറ്റ് ദ ലാസ്യ നൻ trai 
at that time. Estimated amount Rs . 1,25 ,000 . ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വ്യകം തിയ്യടെയോ സാന്നി 
Intending tenderers may on application to the 

8ധത്തിൽ 129 1 1 11 1 പരിധിക്കുന്നതു 
Superintendent , Govt . Homocopathic Medical College 

കുറഞ്ഞ നിരക്കിട്ട അഖപ്പെടുത്തിയതും ഗുണനിലവാര 

ളളതുമായ 3 ഘാസുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 
Hospital , Karaparamba , Calicut- 10 will obtain 
the requisite tender forms on which tenders 

13 ഘT It it ! ി ി ക മ ് 
should be subinitted . Application for tender 
forms should 

ശതമാനം വരുന്ന തുക 1 3 ഡി മാൻ [ ഡാഫറ്റ 
be accompanied by a cash 

TI1( 

31) Dി 1 ടി . . . . . . Th 
remittance of Rs . 450 which is the price fixed 

തുക 1, 25, 000 രൂപ. 
for a form which is not refundable . Tender 
forins if required through post an additional 

ച 11T11 4 1 3 വ ശ 1 1 1 1 1/2 T1 ( 11 , 
amount of Rs. 50 should be remitted . Duplicate 

LFILL IT പനി 

1 : 

EEE 
tender forms if required will be issued at Rs. 225 

ആശുപ്രതി, കാ : പമ്പ , കോഴിക്കോട ”=110 എന്ന 
per copy. Sale of tender forins will be 

11 12 13 11 11311 - IE 11141 Li 
lrictl. 1 2 ) , III , 11, 11 1 = 1 = 1 |, 1 - 1 = 1 | D 

!! 

- മലtT ITഫാറ്റി സി 
post . The tender forms will be obtained from 

50 രൂപയാണ ", tഈ ആക്കം :0971ാരു പം വലു 
the hospital office on direct payment or by M .O . 

r 311 3121, 12 തി :hn1 നവ . ക്വാ 

ഫാറ്റ് 2 [ 211213 
only on working days. 

iagൻ പാട്ടില്ല . 31 2 1 42 7 3 1 പി വി ന 
A demand draft for an amount of one 

| Eഷി ണ ി ന ട പ തീപാറ ചാർജ് 1 1 1 
percentage of the total cost of items should be 
accompanied along with the tender as EMD . 
Specification and catelogue also to be attached with 
tender. 

Any additional information required can be had 
from the hospital office of the undersigned during 
the working hours . 


(അ : man , ഡപ്പി 

- 11A 
ആവ ശ്യമുളളവർ 2425 രൂപ കൂടുതലായി നൽക 
ണ്ടാണ്, ദർഘാസ് ഫോറം 21 -1 - 200 കുന്നേൽ 
3 മണിവരെ ആഫീസി(സ് നിന്നും നേരിട്ടു മ 
13 - 1— 2009 വരെ തപാൽ മാർഗാ ഗവും ലഭിക്കു ന്നതാണ് . 
തപാൽ മു ഖന ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മണിയോർഡർ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക ഒള്ളൂ . വിതരണം ചെയ്യാനു 
3 ദേശിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ കാലാഗ 


സംപസിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ ദർഘാ സി ൻറ കൂടെ 
അടി 51പയ്യEONE 

- കുടുംr: വിവർ ( വിവർത്തി ദിവസങ്ങളി ൽ 
ആശുപ ( നീ ഒഫീസിൽ അാ ജനപഷിക്കേണ്ടതാണ്. 


Government Homocopathic Molical 
College Hospital , Calicut. 


| (Sd 
Superintendent 


